3 B      £:											
p   £r          Q jP«Z>fe of Experiments made upon Air under Pressures loioer than thai of the Atmosphere. S" ef pf P {J?											
Number of Series	H	t	h	R— h	II'	r	f	h'	H'— h'	1 + 100 a	MEAN     *" s <£      c^
of Experiments.	m m.		mm.	mm.	mm.			mm.			|3            CD             ^
I	763,68	9.4°	388.48	375.20	763.94	100.14°	13.5°	252.89	511.05	1.36605	PJ § g^     crT
	763.63	11.4	388.36	375.27	763.54	100.13	12.5	252.65	510.89	1.36540	1.36572      & jjf |f      I"
											CD    02    H- i
II	764.79	11.9	390.12	374.67	764.89	100.18	12.8	254.53	510.36	1.36609	O    O"1   ct-           "^
	764.79	11.9	390.12	374.67	767.79	100.29	9.4	257.44	510.35	1.36566	1.36587      &  §  2       ^
											3   o   O          KH
III	757.47	8.2	491,32	266.15	757.52	99.90	8.8	395.47	362.05	1.36525	pj    Q      M9                M^J
	756.88	9.3	490.91	265.97	756.53	99.87	10.7	394.66	361.87	1.36560	1.36542      ft & of      ^
											CD     i— <                      i-— > ^    CD    g^           g
IY	756.13	9.3	581.70	174.43	756.13	99.85	10.4	518.98	237.15	1.36469	O            CD            CD
	756.13	9.3	581.70	174.43	756.04	•99.85	10.0	518.86	237.18	1.36487	^  ^       cr
	760.56	6.6	586.35	174.21	760.91	100.04	7.8	523.74	237.17	1.36583	1,36513      St J£ M.      CD
											S  »  i       P
y	761.14	8.3	651.50	109.64	761.14	100.04	8.6	611.81	149.33	1.36639	S" 3 2".     S S°    m    °            P-1
	761.19	7.6	651.49	109.70	760.92	100.03	9.5	611.71	149.21	1.36459	cr-   CD    ^             ^ 0    P    TO            0
	761.18	8.8	651.55	109.63	761.09	100.04	9.9	611.89	149.20	1.36535	d-   ^  rh           ®
	761.24	8.6	651.61	109.63	761.14	100.04	9.9	611.92	149.21	1.36554	CD    CD    CD             erK
	765.87	8.8	656.08	109.79	765.57	100.21	9.0	616.18	149.39	1.36448	CD   g   n         0
	765.82	9.2	656.07	109.75	765.64	100.21	9.6	616.33	149.31	1.36425	? if 3    ^
	765.87	8.8	656.08	109.79	76564	100.21	9.6	616.33	149.31	1.36376	CD    .,    CD             ^ B    0    O^         t^'
	765.82	9.2	656.07	109.75	76557	100.21	9.0	616.18	149.39	1.36498	
	765.87	8.8	656.08	109.79	765.64	100.21	11.9	616.28	149.36	1.36421	<i cr S      2 s° 2 3     ^
	765.82	9.2	656.07	109.75	765.64	100,21	11.9	616,28	149,36	1.36471	1.36482     0 S ..      §
p <» 3   ?											
